Thème 2 : Liste des présidents 
américains depuis 1988. 


George W. Bush (né en 1946) : Président républicain entre 2001 et 2009, fils du 
président George H. Bush (1988-1992), il est confronté aux attentats du 11 septembre 
2001, lance une « guerre contre la terreur » et intervient militairement dès 2001 en 
Afghanistan avec l'aval de l'ONU mais en Irak en 2003 sans son accord. Il est élu à deux 
reprise du gouverneur au Texas en 1994 puis 1998. Après avoir triplé l'endettement public 
par les guerres, il ne parvient pas à enrayer les débuts de la crise économique (2007- 
2008). 


Barack Obama (né en 1961) : Président démocrate entre 2009 et 2017, prix Nobel de la 
paix (2009). Le jeudi 4 novembre 2008, l'élection du démocrate paraît remettre le 
multilatéralisme à l'honneur. Juriste, afro-américain né à Hawaï et élevé en Indonésie, il 
utilise les outils du multilatéralisme, s'efforce de limiter les effets sociaux de la crise 
économique, mais ne peut réduire les tensions raciales et sociales. 


Donald Trump (né en 1946) : Président républicains élu en 2016. Homme d'affaires, 
partisan d'un nationalisme protectionniste et d'une rhétorique populiste, il retire les États- 
Unis d'une partie des organisations internationales et des accords récents comme l'accord 
de Paris sur le climat, renégocie l'accord de l'ALENA, affronte commercialement la Chine. 


Richard Nixon (1913-1994) : Années d'élection : 5 novembre 1968 — Réélection : 7 
novembre 1972 


Gérald Ford (1913-2006) : Années d'élection : 2 novembre 1948 — Réélection : 7 
novembre 1950, 4 novembre 1952, 2 novembre 1954, 6 novembre 1956, 4 novembre 


1958, 8 novembre 1960, 6 novembre 1962, 3 novembre 1964, 8 novembre 1966, 5 
novembre 1968, 3 novembre 1970 et 7 novembre 1972 


Jimmy Carter (né en 1924) : Années d'élection : de 1963 à 1967 
Ronald Reagan (1911-2004) : Années d'élection : 20 janvier 1981 au 20 janvier 1989 


George H. W. Bush (1924-2018) : Années d'élection : 8 novembre 1988 
Bill Clinton (né en 1946) : Années d'élection : 20 janvier 1993 au 20 janvier 2001 


Joe Biden (né en 1942) : Années d'élection : 3 novembre 2020 


